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I I ZONA INDUSTRIAL 

I I NÚCLEO URBANO ISOLADO 

Rio Tietê 
Rodovias 

Ocupação Urbana 

Limite do Perímetro Urbano 

Limite do Município de Tietê 

Domicílios em 1991 
Cada unidade=20 domicílios 
Domicílios em 2000 
Cada unidade=20 domicílios 


PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETE 
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Zonas Homogêneas 
DOMICÍLIOS 


Mapa 
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MUNICÍPIO DE TIETE 


LOTEAMENTOS FORA DO PERÍMETRO URBANO 


ZONA INDUSTRIE 


LADO 


DISTRITO INDUSTRIAL 


7 FOGOES 


LOTEAM ENTO NOSSA 
SRA. DE FÁTIMA 


Escala Gráfica 


500 m 


1,5 Km 


1 Km 


2,5 Km 


ZONA RURAL 


PERÍMETRO urbano 


ZONA RURAL 









